﻿Stimate dle Presedinte/Director General, Va informam ca au fost incheiate negocierile pentru Contractul Colecti8v de Munca de la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze pentru anul 2008 Federatia Patronala Energetica si Federatia Patronala Petrol si Gaze au incheiat cu federatile sindicale din ramura, pentru anul 2008, un act aditional prin care au stabilit urmatoarele: Federatia Patronala Energetica si Federatia Patronala Petrol si Gaze au incheiat cu federatile sindicale din ramura, pentru anul 2008, un act aditional prin care au stabilit urmatoarele: 1 Contractul Colectiv de Munca de la nivel de ramura ramane in vigoare in anul 2008 cu mentiunea ca 28 de articole au fost reformulate Aceste articole sunt: 8, 9, 13, 14, 21, 36, 46, 48, 68, 71, 74, 75, 84, 129, 130, 131, 136, 138, 143, 144, 150, 155, 164, 174, 182, 186, 212, 214 2 Valoarea minima a salariului de baza brut pentru un program complet de lucru de 170 de ore, este de 625 lei, adica 3,6765 lei/ora Dupa inregistrarea la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei contractul, actul aditional pe 2008 si anexele respective vor fi difuzate catre dv, vor fi puse pe paginile web ale federatiei si asociatilor patronale din energetica si vor fi publicate in Monitorul Oficial devenind definitive Cu deosebita stima, Ion CONECINI , dr ing Director general executiv Federatia Patronala Energetica Str Grigore Ale4xandrescu nr 9 Bucuresti, sectorul 1 Telefon: +4021 208 50 38 Fax: +4021 208 50 34 +4021 208 50 35 Mobil: +40 724 313 623 +40 745 120 973 E-mail: ion conecini@electrica ro , iconecini@fpen ro , WEB: www fpen ro 